Dr TADEUSZ 


ESTREICHER 


em. profesor U. J., b. długoletni dyrektor Oddz. Farmaceutycznego U. J. 


ur. dnia 19. XII. 1871 r., po długich a ciężkich cierpieniach, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu 8 kwietnia 1952 r. w Krakowie. 


Złożenie zwłok do grobowca rodzinnego na cmentarzu rakowickim nastąpi w piątek dnia 11-go 
b. m. o godzinie 4-tej po południu z domu przedpogrzebowego, o czym zawiadamiaja: 


zona, dzieci, wnuki i rodzina. 


Nabożeństwo żałobne 


odbędzie się w piątek dnia 18 b. m. o godzinie 8'*” rano w Akademickim kościele św. Anny. 


